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パナソニック電工株式会社住建マーケティング本部 


IH | クッキングヒづ- （ KZ - MS 33 DP ) ビルトインクイブ 


定栴。仕様 


1寸法は 560' まで対応可。 


\棵器本体前面 


(単位: 


電工（株）製：埋込型 WF 363 DB 、 S 出型 WK 36301 


※ご推奨コンセント（別途工事）パナ V ニッ 


•揚げ物そり網自動 OFF (左右 IH 〉 ♦空練き自助 OFF ( I H ) 

*鋇なし自動 OFF ( I H ) •切り忘れ自動 OFF ( I H •グリルヒ' 

■小物自動 OFF ( I H ) ■グリル高温自動 OFF (ジリルヒーラ. 

•温度過昇防止 （I H ) 


铁扳（異色) 


枠 


12 



PBT + ABS ア□イ樹脂 （ 


11 


PBT (黑色) 


10 


テンレス*フッ素処理 


グリル焼 


9 


铁板（異色〉 


ル受 


ポリ カーボネー ト 


作 板 


ド樹脂（グレー〉 


PBT + PET 樹脂（シルパー: 


ガラス 


铁板（グレー） 


。排 


SUS 


結晶化ガ5ス 



. 250 V 


3心 EPj ムキャブライヤケーブル長さ0, 7 


(手 B ) 90 0 W 相当~1600 W 相当3段 PgSU 
(自動) 750 W 相当〜195 0 W 


90 W 相当 ~1500 W 7段暗調節 


120 W 相当〜3 0 0 0 W 1□段階調® 


(アルミ以外） 120 W 相当~300 0 W 10段階湧節 
(アルミ〉1 50 W 相当〜 25 D 0 W 9段 iif 


1 9 50 W 


1 5 D 0 W 直俘1 4 Dmm 


3000 W fi 径 190 ram 


アルミ以外）30 0 0 W アルミ 2500 W 直径1 90 mm 


讓導加熟式コイル （ I 


発熱体 


約24。 3 kg ( ftH»lSgO 


置（重さ： 


1126 0 X 奥行 354 XS さ1 22 mm 


寸 


リ ル 


大きさ 

(約） 


幅 599 X 奥行 577 X 高さ 230 mm (0- クトッブ®上 S さ11 ram 


5800 W 


¥ ffl 200 V 50/6 QHZ 


定格。仕様 






























































※し A 寸法は 、ヮ 
來2。 B 寸法が8 0 
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パナソニック電工株式会社住建マーケティング本部 


I_| 


寸法 1(1 位 : mm 








トゥブ前面とキヤビネツト前面（機器本体前面）との差です。 

以上あればパナソニック電工（株）製 （ WK 3630 1 B ) の露出コンセントが使えます。 


IHl クッキングヒづバ KZ - MS 33 DP ) ビルトインクイプ 







































































































